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El siguiente material es de propiedad de el/los docente/s. Se permite 
exclusivamente el uso por parte de los cursantes para el estudio de la materia. 



PLACAS CON ARCO LIBRE 


Adaptation de la aparatologi'a fija a la removible 


. Uso de gomas de traction anteroposterior 
. Traction posterior del arco 




ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 



s Benac 

. Arco 

. Espiral de alamUI^Wn V de PM - 0,7mm 
. Gancho en D de la placa - 1,2mm lo mas 
Lejos posible del ultimo molar 
. Gomas para traccionar 




CONTRAINDICACIONES 

Incisivos empinados 
Retrusion en paralelo 
Mordidas profundas 









